The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 

DEVAL L. PATRICK 
GOVERNOR 

TiMOTHYP. MURRAY 
UEUTENANT GOVERNOR 

JUDYANN BfGBY, MD 
SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 



12/05/11 


Kathleen Celio 

Assistant District Attorney, Suffolk County 
Dear Ms. Celio, 

Enclosed is the information you requested in regards to Commonwealth vs. 
included are copies of the following: 

1. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. Control Cards with analytical results for sample #’s 

3. Analysis sheet with chemist’s hand notations and test results. 

4. GC/Mass Spectral analytical data for sample 

GC/MS testing was performed by Della Saunders. All other analyses were performed by 
Kate Corbett. If you have any questions about these materials, please call me at the 
number below. 




Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6632 


cc: DCS 


Corbett email PRR 020993 







M A1D ^ 


LAB USE ONLY 

DESCRIPTION OF ITEMS SUBMIHED GROSS GROSS ANALYSIS 

QUANTITY WEIGHT | NUMBER 















No. Date Analyzed; SEP 3 20}; 

City; Boston D.C.U, Police Dept. 

Officer P.0, SYBIL WHITE 

Amount: Subsl:SUB 


No. Cont: 28 Cont pb 

Date Rec'd: 08/03/2011 
Gross Wt: 30.45 



No. Analyzed 
^*^et Weight 
# Tests 






Corbett emaiI PRR 020995 





No. 


Date Analyzed; 


City: Boston D.C.U, Police Dept. 
Officer P.O. SYBIL WHITE 




Amount: SubsLVM 

No. Cont: 8 Coni; pb 




Corbett email PRR 020996 




P HYSICAL DESCRIPTION: ^ Gross Wt Ubl: 

pOS Gross Wt ( ):__ 


Pkg. Wt: 


^pb5 


r ‘i-l'i^u/i r€'b'^ ^ 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 


Cobalt 
Thiocyanate i 


±bK 


PRELIMINARY TEST RESULTS 


RESULTS fsCa'p^ 
DATE ^ ZO U 



Microcrystalline Tests 


Gold 

Chloride 


TLTA 



GC/MS CONFIRMATORY TEST 


RESULTS 



MS 

OPERATOR 


DATE 




Piav/ieciH 7/onrs^ 

Corbett email PRR 020997 














































































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C: \msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21__ll\802035 ,D 
KAC 

21 Sep 2011 23:03 

BLANK 


DRUGS.M 
RTE 


Abundance TtC: 802035.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 



802035.D Fri Dec 02 13:53:14 2011 Page 1 


Corbett email PRR 020999 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21_ll\802036.D 
KAC 

21 Sep 2011 23:19 

COCAINE STD 

36 

DRUGS,M 
RTE 


Abundarice TIC: 802036.D\data”ms 

1500000] i ill'll 


1000000 


500000 


I 


o-rr-r- 
Time-> 2.00 

-i —r-|—1—rn—^—1—1— 1 —1—P"-]—1—1—!—1—pT* 

3.00 4.00 5-00 6.00 

-T—r--'T.J' ■ I"' 7.T 

7.00 

”1—j—I—1—1—t—}—!—1—1—1——1—1— 1 —[—1—1—1—J—]—1- f —1—1— 

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4 . 831 

1332887 

100.00 

100.00 


802036 .D 


Fri Dec 02 13:53:17 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C;\msdGhem\l\data\SYSTEM6\09_21_ll\802036.D 
KAC 

21 Sep 2011 23:19 

COCAINE STD 

36 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries; C:\Database\SLI,L 

C:\Database\NIST08.L 

C;\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 

: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

4.83 

C;\Database\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 



Average of 4.802 to 4.956 min.: 802036.DWata.ms (-) 
182 


272 j 

^0 7 228247 ^ [ .1,,224343 3673^407425 ^ 458 479 502 524 

_4g_60 80 100 120140 160 180 2002 20 2 40 260 280 300 320 340 360380 400 420 440 460480 500 520 

^ #29: COCAINE 


303 


m/z-> 


Abundance 


m/z-> 



40 60 80 100120140160180200220240260280300320340360380400420440460480500520 


802036.D Fri Dec 02 13:53:17 2011 


Page 2 


Corbett email PRR 021001 













Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name ; 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File; 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21_ll\802037.D 
KAC 

21 Sep 2011 23;35 

BLANK 
KAC 
1 

DRUGS.M 
RTE 



Time--> 


2.00 _3,00 4.00 6.00 _ A0^ 8.00 


9.00 10.00 


-T-p-r-r-T-r^,-T^-r 

11.00_12,00 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


802037.D Fri Dec 02 13:53:20 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C; \msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21__ll\802038 .D 
KAC 

21 Sep 2011 23:51 


KAC 

38 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

4000000 
3000000 
2000000 

lOOOOOOi 4.061 ( 

J I I; 

0^“| r-i ^ f I I I > i I [ An ! I ! ! f""i" ' I ^ I I f : r™] i i f i ] p p t p |—r—p-n—i—^—p—i—^—p—[— t i ■n—r 

Tin> e- >.2.00 3.00_4.00 6.00_6.00 7,00 _8^0 9.00 10.00 11.00 12.00_ 


4.$37 


TIC; 802038.D\data.ms 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.061 

696178 

13.45 

15.54 

4.837 

4478723 

86.55 

100.00 


802038 .D 


Fri Dec 02 13:53:23 2011 


Page 1 


Corbett email PRR 021003 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\09 

21 11\802038.D 

Operator 

KAC 


Date Acquired 

23:51 


Sample Name 



Submitted by 

KAC 


Vial Number 

38 


AcquisitionMeth 

DRUGS,M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C;\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 4.06 C:\Database\NIST08.L 


Levamisole 

006649-23-6 

99 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 014769-73-4 

99 

Levamisole 

006649-23-6 

98 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


148 


Average of 4,019 to 4.150 min.; 802038.DWata.ms (-) 


204 


73 


51 


j31| 


101 


121 




176 


riVz--> _ 60 
Abundance 

80 

60 

40 

20 

51 


100 


150 


148 


^ 

200 


226 253273294314 337358377396 420 451470 494 620 543 


250 


300 350 


#61883: Levamisole 


T 

400 460 


-I —I—I—1—r 


500 


73 


101 


m/z-> 50 


121 


204 


176 


100 


150 


200 


250 


300 


350 


400 


450 


500 


802038.D 


Fri Dec 02 13:53;24 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C;\msdGhem\l\data\sySTEM6\09_21_ll\802038.D 
KAC 

21 Sep 2011 23:51 


KAC 

38 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4,84 C:\Database\SLI,L 
COCAINE 


000050-36-2 


99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


8 ^ 


Average of 4.796 to 4.932 min.; 802038.D\data.ms (-) 
182 


|105 


42 






152 


I 272 

, 202221 241 i 


303 


M|iiH[iii:pTr r) ' vrrr[T 


328346 368 389 417 455 477 511 54' 




rp-mjf 


m/z->_40 60 80 10012014016 0 180 200 220240260 28030 0320340360380400420440460480500520540 

Abundance #29: COCAINE 



802038.D Fri Dec 02 13:53:24 2011 


Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\sySTEM6\09_21_ll\802039.D 
KAC 

22 Sep 2011 00:07 


KAC 

39 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

4000000 

3000000 

2000000 

loooooo! 

T!me-> 2,00 3.00 


4,$37 


4.061 

*T—/u—t—I—Af— t —r—r 

4,00 5.00 


TiC: 802039.0\data,ms 


T-l-' . , , I , , , , I , .,-T-.,-p-r 

6.00 7.00 9.00 


10,00 11,00 12.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.061 

814509 

17.05 

20.56 

4.837 

3962494 

82.95 

100.00 


802039.D Fri Dec 02 13:53:27 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\09 

21 11\802039.D 

Operator 

KAC 


Date Acquired 

22 Sep 2011 00:07 


Sample Name 



Submitted by 

KAC 


Vial Number 

39 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries; C;\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C;\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


C;\Database\PMW TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 4.06 C:\Database\NIST08.L 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 014769-73-4 

99 

Levamisole 

006649-23-6 

99 

Levamisole 

006649-23-6 

97 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 4.019 to 4.138 min.; 802039.DWata.ms (-) 
148 


204 


73 


51 


m/Z"> 


101 


121 






176 


228 251 274 297316 341361 394 417 459478 503 533 


50 


100 


150 


200 


250 


300 


350 


"400 


450 


500 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


ff61894: lmidazo[2,1-b]lhiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, (S)- 
148 204 


73 


101 


51 


28 


iiliilU J 


121 


176 


m/z-> 


50 


100 




T— I——F —!— I —|-— r— I —T—j—r- 'i 1 ' y- "1 “]—r i—r—1—j—r 

150 200 260 300 350 400 450 


500 


802039.D 


Fri Dec 02 13:53:27 2011 


Page 2 
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Area Percent / Iiibrary Search Report 


Information from Data Pile; 



File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\09 21 

11\802039,D 


Operator 

KAC 



Date Acquired 

22 Sep 2011 00:07 



Sample Name 




Submitted by 

KAC 



Vial Number 

39 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI,L 

Minimum Quality: 

80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality; 

80 


G:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


2 4.84 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


Average of 4.796 to 4.938 min.: 802039.D\data.ms (-) 
182 



nVz-> 


-!-i- f -f-1-1-1-j-1-1-1-T- Y 

400 450 500 


802039 .D 


Fri Dec 02 13:53': 28 2011 


Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdGhem\l\data\SYSTEM6\09_21_ll\802040.D 

Operator : KAC 

Date Acquired ; 22 Sep 2011 00:23 

Sample Name : 

Submitted by : KAC 
Vial Number : 40 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4,061 

1772909 

20.66 

26.03 

4.843 

6810122 

79.34 

100.00 


802040,D Fri Dec 02 13:53:30 2011 Page 1 


Corbett email PRR 021009 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C;\msdchem\l\data\sySTEM6\09_21_ll\802040.D 
KAC 

22 Sep 2011 00:23 


KAC 

40 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries; C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\NIST08.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 

Minimum Quality 

: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 

4,06 

C:\Database\NIST08,L 





Levamisole 

006649-23-6 

99 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3, 

,5,6-tet 014769-73-4 

98 



Levamisole 

006649-23-6 

98 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


148 


0 


73 


51 




101 




121 


Average of 4.019 lo 4.179 min.: 802040.Didata.ms (-) 


204 


176 


228 249 272292313 337 359378 400 425 457 479 514534 


■"1-f-1-1-[-1-T- 


m/2"> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z--> 


50 




100 ISO 200 260 300 350 400 450 500 


#61883: Levamisole 


148 


73 101 


51 


121 


204 


176 


—!-i-T-*-!-} " 1 


50 


100 150 200 250 300 350 400 450 500 


802040,D 


Fri Dec 02 13:53:31 2011 


Page 2 


Corbett email PRR 021010 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C r.\msdchem\l\data\SYSTEM6\09__21__ll\8 02 04 0 . D 
KAC 

22 Sep 2011 00:23 


KAC 
40 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.84 C:\Database\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 

80; 
60 

40 

20 


Average of 4.790 to 4.950 min.: 802040.DWata.ms (-) 
182 


42 

I 


ill Ji, 61 ii| 

i ' ' h ^ 1' 


105 






152 

^_ ill I 


201220239 


272 


303 


-r 


326 359 398418438 471 494 528 54! 

-I —I—r-t—f” r~ I—I—I— 1 —I— i —]—f—E— 1 — 1 —j —1 —T—I—I—^— ! —I—I—F—r 


tT!/Z:-> 50._100 150 _M0_ 260 300 350 400 _450 500 

Abundance 


#29: COCAINE 


8? 


80 

60 

40 

20 

0 


182 


42 




105 




272 

2 14 244 1 


303 


m/z-> 


■| T'" 

60.100 150 200 250 300 


—I-J-1-1~ 

350 


~i—f—I—!—I— 


400 450 500 


802040.D Fri Dec 02 13:53:31 2011 


Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C;\msdchem\l\data\SYSTEM6\09_2111\802041.D 
KAC 

22 Sep 2011 00:38 


KAC 
41 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

4000000 


4.837 


TfC: 802041.DWata.ms 


3000000) 


2000000 


1000000 


4.061 


Tjme-> 2.00 

3.00 

4.00 5.00 6.00 

1 1 t 1 > 1 ! 

7.00 

' 1 ’ ' ' ' M ' ' 1 1 1 1 1 1 . 1 I r -T'-T— 

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 


Ret, Time 


Area 

Area % 

Ratio % 

4.061 

4,837 


1112443 

4247560 

20.75 
79.25 

26.19 

100.00 


802041 .D 


Fri Dec 02 13:53:34 2011 


Page 1 


Corbett email PRR 021012 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\09 21 

11\802041.D 


Operator 

KAC 



Date Acquired 

22 Sep 2011 00:38 



Sample Name 




Submitted by 

KAC 



Vial Number 

41 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 

80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 

80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


4.06 


C;\Database\NIST08.L 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6~tet 014769-73-4 

99 

Levamisole 

006649-23-6 

99 

Levamisole 

006649-23-6 

98 


Abundance 


m/z-> 
Abundance 


Average of 4.019 to 4.185 min.: 802041 .D\data.ms (-) 
148 


204 


73 


101 


127 


45 




ill Lniij 

ii „i, iij 

1 1 

_^L 



100 1S0 200 250 300 ' 350 400 450 

#61894: lmidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyt-, (S)- 
48 204 


m/z-> 



224244263283 306326 354 376 398417 442 479 505 528 


5OT 


r""i '"} "T ■ T" .f.f "r 

200 250 


300 


350 


400 


450 


500 


802041.D 


Fri Dec 02 13:53:34 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21_ll\802041.D 
KAC 

22 Sep 2011 00:38 


KAC 

41 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries; C;\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

; 80 
: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 

4.84 

C 1 \Database\SLI,L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 4.796 to 4.968 min.: 802041 ,D\data.ms (-) 
182 


,105 


42 




202221 242 


272 


303 


m/ 2 -> .50_ 100 150_ 200 260 300 350 400 450 500 


I 339359379398 425 448466 489 611 634 

5 - pi-,—,—,—j—,—,—,—r~-T“T—[—I—r—I— \ —I— 1 —I—f—[— 1 —r—r— 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


#29: COCAINE 


82 


42 


LH. 


182 


!105 




iJM. 


152 


,! I 214 244 


272 


303 


mlz-> 


50 


100 


150 


200 


250 


300 


350 


400 


450 


500 


802041,D 


Fri Dec 02 13:53:35 2011 


Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C; \msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21_ll\802042.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 22 Sep 2011 00:S4 

Sample Name : 

Submitted by : KAC 
Vial Number ; 42 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTS 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.061 

2047749 

20.58 

25.92 

4.843 

7900791 

79.42 

100.00 


802042,D Fri Dec 02 13:53:39 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


C;\msdchem\l\data\SYSTEM6\0921_ll\802042,D 
KAC 

22 Sep 2011 00;54 


KAC 

42 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW TOX2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

4.06 

C;\Database\NIST08.L 





Levamisole 

006649-23-6 

99 



Imidazo [2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 014769-73-4 

98 



Levamisole 

006649-23-6 

98 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


148 


Average of 4.019 to 4.167 min.: 802042.D\data.ms (-) 


73 101 


51 

1 j 


dy 


127 


204 


176 


224 249267 289308327 353373 397416 437457 485503522 

_ __ p-n-riTn-ri-i- 


r-rp , M ! M n [ i i , , p , ,, I , , rriTTTrni .rp-n-rrrn-rrrrrf fm-.frr . 

40 60 80 100120140160180 200 220240260280 300 320 340 360 380400420440460480 500 520 


#61883: Levamisole 


148 


204 


m/z-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

OIti p'i'r?| I f'l ^rTTTTTTrr|-rn-r|rn-ipT l i p 11 11 1111 j i i i i [- n -rpTrriymrTp i-n-|-| i n p i j i p i 11 p i i i p i i i p i u | 

nn/z--> 40 60 80 100120140160180200220240260280300320340360380400420440460480500520 


73 


101 


51 

rTTfli#- 


121 


176 


802042.D Fri Dec 02 13:53:40 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\09__21_ll\802042.D 
KAC 

22 Sep 2011 00:54 


KAC 
42 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMVJ_TOX2 . L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4,84 C;\Database\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 


99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 ! 

0 


8^ 


Average of 4,790 to 4.956 min.: 802042.D\da)a.ms (-) 




42 




105 




152 

.li! 


m/z-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


50 


100 


t-f 

150 


I 201221240 


272 


200 


8^ 


260 _ 

#2FC0^CAINE 


303 

332 359 383 405 441462 489 513 536 

v-y-r- r~r-r-[ - -T .v-i-r-r i ■ ■ r ■ ! , ■ i i , , , 

300 350 400 450 500 


182 


42 


IM 


105 




162 




214 244 


272 


m/z-> 


50 


100 


150 


200 


260 


303 

300 


350 


400 


450 


500 


802042 .D 


Fri Dec 02 13:53:40 2011 


Page 3 


Corbett email PRR 021017 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File: 

C; \msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21___ll\802043 . D 
KAC 

22 Sep 2011 1:10 

BLANK 
KAC 
2 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance T[C: 802043.0\data.ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


802043.D 


Fri Dec 02 13;53;43 2011 


Page 1 


Corbett email PRR 021018 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21_ll\802044,D 
KAC 

22 Sep 2011 1:26 


KAC 

44 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

4000000 

3000000 

2000000 

1000000 ; 

ok-- 

Tjme-->_2.00_ 


4.$37 


4.061 


3.00 4.00 5-00 


TIC: 802044.D\data.ms 


' ' I ' ' ' ' I ' ' 
6.00 7.00 


T—r"T" T'"!—I—«— I —r 

8.00_9.00 


10.00 11.00 


12.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.061 

980806' 

18,19 

22.23 

4.837 

4411999 

81.81 

100.00 


802044.D Fri Dec 02 13:53:46 2011 


Page 1 


Corbett email PRR 021019 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21_ll\802044.D 
KAC 

22 Sep 2011 1:26 


KAC 

44 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries; C;\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.06 C:\Database\NIST08.L 

Levamisole 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 
Levamisole 006649-23-6 98 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


148 


Average of 4,019 fo 4.197 min.: 802044.D\data.ms (-) 


204 


73 


51 


po[ 


101 


121 


176 


A 223 247 267 292 314 341 369390 416 440461481 518538 


mlz-> 


50 


100 


Abundance 

80 

60 
401 

20 

0 r 

m/z-> 


150 


148 


200 


250 


300 


350 


400 


450 


600 


#61883: Levamisole 


73 


101 


51 


121 


204 


176 


60 


100 


150 


200 


260 


300 


' I ' 

350 


r-f-, 

400 


450 


500 


802044 .D 


Fri Dec 02 13:53:47 2011 


Page 2 


Corbett email PRR 021020 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21_ll\802044,D 
KAC 

22 Sep 2011 1:26 


KAC 

44 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 4.84 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 

80 

60 

40] 

j 

20 

0 



Abundance 

80 

60 
40 j 

20 j 


ni/z--> 


42 


#29: COCAINE 


82 


182 


m 


105 


ii. 


152 


214 244 


272 


303 


TTTTji-TTTi-i-rr I jtt t rpT v fTp 1T rp'rT 7 ~pr 1TTT’’^ I n ] 111 1 j I n I ] H i J j M 11 [ i 

40 60 80 100120140160180200220240260280300320340360380400420440460480500520540 


802044.D Fri Dec 02 13:53:47 2011 


Page 3 


Corbett email PRR 021021 













Area Percent / liibrary Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C;\msdchem\l\data\SySTEM6\09 21_11\802045.D 
KAC 

22 Sep 2011 1:42 


KAC 
45 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 
5000000| 


4.$37 


TIC: 802045.D\data.ms 


4000000 

3000000 

2000000 

1000000 

O'-T-’-T-T-i-p-,- 

Time-> 2.00 3.00 


4.061 


I ' p r I 1 } T I I y I I T' T" ^ — I—f—I— I —f—T- 

4.00 5,00_6.00__7.0g 8.00 


9.00 10.00 11.00 12.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.061 

1302762 

20.46 

25.72 

4.837 

5065525 

79.54 

100.00 


802045.D 


Fri Dec 02 13:53:50 2011 


Page 1 


Corbett email PRR 021022 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\1\data\SYSTEM6\09_21_11\8 02 04 5.D 
KAC 

22 Sep 2011 1:42 


KAC 

45 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: G:\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\PMW_TOX2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

4.06 

C:\Database\NIST08.L 





Levamisole 

006649-23-6 

99 



Imidazo[2,1-b]thiazole. 

2,3,5,6-tet 014769-73-4 

98 



Levamisole 

006649-23-6 

98 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


148 


Average of 4.019 to 4.161 min.: 802045.D\dala.ms {-) 


204 


73 


fe0| 


51 

jil. 


101 


121 


176 


1 230 251271290311 335366374394 419439 460478498 519 541 

T-T—r-'-r- ' v -'- r -'- r - r - r ' l '-' v -'- r '^ r -- i— I 1- r ^ i | r- lT 


m/2-> M_100 150 . 200 .250 300 350 400 450 500 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


#61883: Levamisole 


148 


73 101 


51 


204 


I J 


121 


176 


m/z-> 


50 


100 150 200 250 300 350 400 450 500 


802045,D Fri Dec 02 13:53:50 2011 


Page 2 


Corbett email PRR 021023 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21_ll\802045.D 
KAC 

22 Sep 2011 1:42 


KAC 

45 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\NIST08.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\PMW_TOX2,L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 4.84 C;\Database\SLI. L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


& 


Average of 4.790 to 4.950 min.; 802046.D\dala,ms (-) 
182 


105 


42 




m/z-> SO 

Abundance 

80 

60 

40 

20 
qL 


1 152 

+ jU ! - 

1 1 272 

i 202222241 1 

303 

322 

347 

376 399 

436 

470 492 518 54{ 

' ' 1* * ' 

150 

’ [ ' ’ ' ' [ 

200 250 

300 

350 

-T-T-r-j-r- 

400 

4k 

' .'.r"!.T.r '■.r-T 

500 


#29: COCAINE 


8^ 


m 


182 


105 




152 


214 


m/z-> 


50 


100 


150 


200 


244 

2k 


272 


303 


300 


-I — i —I—I—I— I — f —r 

350 400 


450 


500 


802045.D 


Fri Dec 02 13:53:51 2011 


Page 3 


Corbett email PRR 021024 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : C;\insdchem\l\data\SYSTEM6\09_21_ll\802046.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 22Sep2011 1;57 

Sample Name : 

Submitted by : KAC 

Vial Number : 46 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Abundance 

6000000 
4000000 
3000000 
2000000 


1000000 

„ 2.359 

Tjme-> 2.00 3.00 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


2.359 114802 1.38 1.75 
4.061 1654689 19.89 25.27 
4.837 6548333 78,73 100.00 


802046.D Fri Dec 02 13:53:54 2011 Page 1 


Corbett email PRR 021025 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C;\msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21_ll\802046.D 
KAC 

22 Sep 2011 1:57 


KAC 

46 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C;\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 2.36 C;\Database\NIST08.L 

Creatinine 000060-27-5 81 
Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-met 000057-00-1 74 
Creatinine 000060-27-5 72 


Abundance 

80 

60 

40' 

20 

0 


Abundance 

80 

60 

40 


20 


4i2 


Average of 2.268 to 2.483 min.: 802046.D\data.ms (-) 


113 


84 




152 


433 I ^.1 82203222243264 286306326347 369 3954 15 437456476 496 5 18 542 


60 


100 


160 


V 

200 


f 


_ _250 _300 _350^ 

#6799: Creatinine 


400 


450 


500 


113 


84 


4 5 

■h I.: ..j' 


r^—I i 


m/z-> 


50 


100 


150 


~?—t—J—1~ 


200 


250 


300 


350 


400 


450 


500 


802046 .D 


Fri Dec 02 13:53:54 2011 


Page 2 


Corbett email PRR 021026 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C: \msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21___ll\802046 .D 
KAC 

22 Sep 2011 1:57 


KAC 
46 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: 


C:\Database\SLI,L 
C:\Databaae\NIST08.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qua: 

2 

4.06 

C:\Database\NIST0a.L 





Levamisole 

006649-23-6 

99 



Imidazo[2,1-b]thiazole. 

2,3,5,6-tet 014769-73-4 

98 



Levamisole 

006649-23-6 

98 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


45 

iil Liiu 


148 


Average of 4.031 1o 4,167 802046.DWata.ms (-) 


204 


73 


101 


127 


176 


i'> j V i n cm 


m/ 2 --> 

Abundance 

80 ' 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 


223 250269287306 327346 376397 419438 466 492 521 541 

.. 7' 


q*i r rrp ‘ n ‘ r | T ?‘ rr } TVi r-r t - i - c - i -r i i j j n t [ 

40 60 80 100120140160180200220240260280300320340360380400420440460480500520 


#61883: Levamisole 


148 


73 


101 


204 


51 


121 


176 

I !"ii 1! 1 


40 60 80 100120140160180 2 00 2 20 24 026 0280 300 320 340 360 380 400 4^4 40 4 60 480^o"So 


802046.D Fri Dec 02 13:53:55 2011 Page 3 


Corbett email PRR 021027 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired- 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C; \tnsdchem\l\data\SYSTEM6\09_21 11\802046 . D 
KAC 

22 Sep 2011 1:57 


KAC 

46 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.84 C:\Database\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


8^ 


Average of 4.796 to 4.938 mtn.: 802046.DWata.ms (-) 
182 


42 




0-i-^r 

m/ 2 -> 50 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


105 


■1 11 , k 




152 


100 


,1 2.01 221: 


240 


272 


303 


324 348 379 415 438 461 496 528 

..I.I- 


I , , I , 

150 200 250 300 350 400 450 600 


8^ 


#29: COCAINE 


182 


42 




105 


1^4 ^52^ I I 244 

^ r ? f^] >r—f^-i h—5—I—I—I—I—I—r'*—,—,— 1 -«-,— 


272 


303 


m/z-> 


50 


100 


150 200 


250 


r 

300 350 400 450 


500 


802046,D 


Fri Dec 02 13:53:55 2011 


Page 4 


Corbett email PRR 021028 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C; \msdchem\l\data\sySTEM6\09_21__ll\802047 . D 
KAC 

22 Sep 2011 2:13 


KAC 

47 

DRUGS.M 
RTF 


Abundance 

sooooooi 

4000000 
3000000 
2000000 
1000000 ) 


Tiffle-> 


^365 
2.00 


T.r"'- 

.3,00 


4.$37 


TIC: 802047.DWata.ms 


4.061 


4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 


1—; —] 1— I T —j-j-'T—T— F —I— I —r 

10.00 J 1J)0 _12)op_ 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2,365 
4,061 
4.837 


136492 2.01 2.52 
1250484 18.40 23.12 
5408069 79.59 100.00 


802047.D 


Fri Dec 02 13:53:58 2011 


Page 1 


Corbett email PRR 021029 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdGhem\l\data\SYSTEM6\09_21_ll\802047.D 
KAC 

22 Sep 2011 2:13 


KAC 
47 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C;\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 2.37 C:\Database\NIST08.L 

Creatinine 000060-27-5 87 
Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-met 000057-00-1 56 
2-Cyclohexen-1-one, 3-hydroxy- 030182-67-3 53 


Abundance 


nn/z-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0- 



Average of 2.258 lo 2.454 min.: 80204?.D\dafa.ms (-) 


^133152 182 204 230 264 281 306 327346366 389408 435 465485505 535 

' '} > ^ f t I » f } f I f > 1 « > ' > f I I I > ! I I t I I I I 1 I- 


150 


200 


250 


300 


350 


400 


450 


600 


#6799. Creatinine 


42 


113 


84 


i 1 ,61 1 


•• r "•'1—T'"!—f— r- 


ni/z-> 


50 


100 


150 


200 


260 


300 


350 


400 


450 


500 


802047.D Fri Dec 02 13:53:58 2011 


Page 2 


Corbett email PRR 021030 











Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name ; 
Operator : 
Date Acquired ; 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21_ll\802047,D 
KAC 

2 ; 13 

KAC 

47 

DRUGS . M 
RTE 


Search Libraries; C;\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST08,L Minimum Quality: 80 

C;\Database\PMW TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.06 C:\Database\NIST08.L 

Levamisole 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 
Levamisole 006649-23-6 98 


Abundance 

80' 
60 

40 

20 


148 


Average of 4.007 to 4,144 min.: 802047.D\clata.ms (-) 


204 


73 101 


51 


r ^ l,< I ill ill in 


127 

i 


176 


m/z-> 

Abundance 

80 i 
60 

40 

20 


I" r' I !—r 

so 100 150 


223 249 270 2933123 31350369 39 2 416 441 4 65 489 51053054! 


148 


200 250 300 350 400 450 ' ' 'soo' 


ff61883: Levamisole 


73 


101 


51 


m/Z”> 


121 


204 


176 




i ' ' ' ' 


50 100 150 200 250 300 350 400 460 500 


802047 .D 


Fri Dec 02 13:53:59 2011 


Page 3 


Corbett email PRR 021031 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : C;\msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21_ll\802047,D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 2^Se^20^ 2:13 

Sample Name : 

Submitted by : KAC 

Vial Number : 47 

AcquisitionMeth; DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\NIST08.L Minimum Quality; 80 

C: \Database\PMW__TOX2 . L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


3 4.84 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 




802047.D Fri Dec 02 13:53:59 2011 Page 4 


Corbett email PRR 021032 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21_ll\802048-D 
KAC 

22 Sep 2011 2:29 


KAC 
48 

DRUGS.M 
RTF 


Abundance 

i 


4.S37 


TIC: 802048.D\data.ms 


4000000 

3000000 

2000000 

lOOOOOOi 

0 


4.055 


2,353 

i—r"T'"i—!— \ — i —r^" 


'"r 1.'■■■ 

T!me-> 2.00 3.00 4.00 S.OO 


6.00 


' t ' ' ' ‘ ' '!.T"-T-T-r-^-r-T--r--r--y---r---r--T---v---,-T-T->-T 

7,00 8,00 _ 9,0P_ 10.00 11.00 12.00 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.353 
4.055 
4.837 


117238 1.84 2.33 
1220912 19,14 24.22 
5041393 79.02 100.00 


802048.D 


Fri Dec 02 13:54:02 2011 


Page 1 


Corbett email PRR 021033 









Area Percent / Iiibrary Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\09 

21 11\802048.D 

Operator 

KAC 


Date Acquired 

22 Sep 2011 2:29 


Sample Name 
Submitted by 



KAC 


Vial Number 

48 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 2.35 C 

:\Database\NIST08.L 

Creatinine 

000060-27-5 87 


Creatinine 

000060-27-5 80 


Creatinine 

000060-27-5 72 



Abundance 
80 1 


f 

I 


60 


113 


#6799: Crealinine 


m/z-> 



250 


300 


350 400 


I'M'"' 
450 500 


802048.D Fri Dec 02 13:54:03 2011 


Page 2 


Corbett email PRR 021034 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C; \iinsdchem\l\data\SYSTEM6\09_21_ll\802048 .D 

Operator ; KAC 

Date Acquired : 22 Sep 2011 2:29 

Sample Name : 

Submitted by : KAC 

Vial Number : 48 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTF 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality; 

: 80 



C;\Database\NIST08.L 

C: \Database\PMW__TOX2 . L 

Minimum Quality; 

: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

2 

4.05 

C:\Database\NlST08.L 





Levamisole 

006649-23-6 

99 



Imidazo[2,1-b}thiazole, 2,3, 

.5,6-tet 014769-73-4 

98 



Levamisole 

006649-23-6 

98 


Abundance Average of 4.019 to 4,203 min.: 802048.D\data.ms {-) 

' 148 



m/z-> 60_100, _ 150 200 250 300 350 400 450 600 


Abundance ^*61883; Levamisole 



802048.D Fri Dec 02 13:54:03 2011 Page 3 


Corbett email PRR 021035 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name ; C:\msdcheni\l\data\SYSTEM6\09__21_ll\802048.D 

Operator : KAC 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by ; KAC 

Vial Number ; 48 

AcquisitionMeth; DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 
C:\Database\PMW_T0X2.L 

PKji RT Library/ID CAS# Qual 


3 4.84 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Minimum Quality; 80 
Minimum Quality: 80 



Abundance Average of 4.784 to 4.980 min.: 802048.D\dara.ms (-)’ 

I 8 i2 182 


m/z--> 



303 

[ 327 355374 396 428 451 472491511 544 

' ' I I ' ' I -r ' ' T ' p—■-T-r-|- 

300 350 400 450 _6^ 


Abundance'. #29: COCAINE 



802048.D Fri Dec 02 13:54:03 2011 Page 4 


Corbett email PRR 021036 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator ; 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File; 

C:\msdchem\l\data\SYSTEMS\09_21_ll\802049.D 
KAC 

22 Sep 2011 2;45 

BLANK 
KAC 
2 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance TfC: 862049.O\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


802049.D Fri Dec 02 13:54:07 2011 


Page 1 


Corbett email PRR 021037 







Area Percent / Library Searcb Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator ; 


Data File; 

C: \tnsdchem\l\data\SYSTEM6\09_21__ll\802050 .D 
KAC 

22 Sep 2011 3;00 

BLANK 

2 

DRUGS.M 
RTF 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


802050.D Fri Dec 02 13:54:11 2011 


Page 1 


Corbett email PRR 021038 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name ; 
Operator : 
Date Acquired ; 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File: 

C;\msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21_ll\802051.D 
KAC 

22 Sep 2011 3:16 

COCAINE STD 

51 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

2000000 

1600000 

1000000 - 

500000 

Time-> Z.OO 


TIC: 802051.DVdala.ms 

4.^31 


I I I I 1 I I I I ,■ I J - |■■T-T■ I I I I 1 I 

4.00 5.00 6.00 _ 7.00 8.00 9.00 10.00 11.0 0 12.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.831 

1893696 

100.00 

100.00 


802051.D Fri Dec 02 13:54:14 2011 Page 1 


Corbett email PRR 021039 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\09 21 

11\802051.D 

Operator 

KAC 


Date Acquired 

22 Sep 2011 3:16 


Sample Name 
Submitted by 

COCAINE STD 


Vial Number 

51 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 4.83 C:\Database\SLI.L 



COCAINE 

000050-36-2 99 


Abundance 



Average of 4.790 to 4.914 min.: 802051.D\data.ms (-) 
182 


272 


303 


2bl 222 244 i [ 324 346 372 404 430 460 483502 528 

.[•i-i Ti j i li r } i rr i' i rn t jfn rp i Tu r n i rrniprrTyi-t Trj-T-rrT 11 r n -i V i-ri-j V i- n - p 


m/ 2 -> 40 60 8 0 1001201401601802002202402602 803003203403603 80400420440460480500520 

Abundance #29: COCAINE 



802051 .D 


Fri Dec 02 13:54:16 2011 


Page 2 


Corbett email PRR 021040 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21_ll\802052.D 
KAC 

22 Sep 2011 3:32 

BLANK 
KAC 
2 

DRUGS.M 
RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


802052.D 


Fri Dec 02 13:54:19 2011 


Page 1 


Corbett email PRR 021041 







Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired ; 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

C;\msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21_ll\802053.D 
KAC 

KAC 

53 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance 

3000000 

2000000 

1000000 

0 ■T'f-T' 

Time-> 2.00 


4.$31 


TIC: 802053.D\data.ms 




3.00 4.00_5.00 6.00 7.00_8.00 9.00 


T—1—]—I—I—r" T"'] "'1—r — —I—i—E—r 

10.00 11.00 12.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.055 

685381 

18.24 

22.31 

4.831 

3071686 

81.76 

100.00 


802053 .D 


Fri Dec 02 13:54:23 2011 


Page 1 


Corbett email PRR 021042 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by : KAC 

Vial Number ; 53 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 


C:\msdchem\l\data\SySTEM6\09_21_ll\802053.D 
KAC 

22 Sep 2011 3:48 


Integrator 

: RTF 


Search 

Libraries; C;\Database\SLI,L 

C:\Database\NIST08.L 

C: \Database\PMW__TOX2 .L 

Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 

4.05 

C:\Database\NIST08.L 
Levamisole 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3, 
Levamisole 

006649-23-6 99 

,5,6-tet 014769-73-4 99 

006649-23-6 97 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 


4S 




Average of 4.019 to 4.155 min.: 802053.D\data.ms (-) 
148 


204 


73 


101 


121 


i r i' t ’ iYrrri"|'rrr ’i Trr i 'i ’ | ’' rrrii i't T 'iji i TTy r'r n [ i ’ i ~ Y> ' TT T |rT ' f T 

40 60 80 100120140160180200220240260280300320340360380400420440460480500520 


176 

4 236254 274 295 317 342 366386 411 434 475 49651653( 


#61883; Levamisole 


148 


204 


73 


101 


51 


121 




4r 


176 




rpr 


,r-rr|, 


Ti I I k I! m ri n i 111 


TTTTrrr 


nr 


’V 


40 60 80 100120140160180200220240260280300320340360380400420440460480500520 


802053.D Fri Dec 02 13:54:23 2011 


Page 2 


Corbett email PRR 021043 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator ; 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data Filer 

C; \msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21____ll\802053 .D 
KAC 

22 Sep 2011 3:48 


KAC 

53 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 4.83 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 

j 

j 

80 

60 

40 

20 

0- 


8 ^ 


Average of 4.790 to 4.938 min,; 802053.D\data.ms (-) 
182 


42 




105 


. 303 

,U, 152 1 272 I 

h J, , 202 223242 [ 1 323343 383403423 447468486 519 54{ 


m/z-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


.' 1.T-J'"T-T.1.1.1.1.T-i -r - 

50 100 . 150 200 _260 300 350_^400 450 500 

' . #29: COCAINE .. ' 

8^ 


182 



I ^ 

05 

42 

I 




tj 





152 


mlz-> 


50 


100 


150 


214 244 

T-y-r , ,~r-y 

200 


272 


303 


250 


-T—r-i—r- 

300 


350 400 


46o' 


' 7 ' 'I"—f— 

500 


802053,D Fri Dec 02 13:54:23 2011 


Page 3 


Corbett email PRR 021044 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\09__21_ll\802054.D 
KAC 

22 Sep 2011 4;04 


KAC 

54 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 802054.D\dala.ms 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.055 

756019 

17.88 

21.77 

4.831 

3473080 

82.12 

100.00 


802054 .D 


Fri Dec 02 13:54:27 2011 


Page 1 


Corbett email PRR 021045 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21_ll\802054.D 
KAC 

22 Sep 2011 4:04 


KAC 

54 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\PMW TOX2,L 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

4.05 

C:\Database\NIST08.L 





Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 014769-73-4 

99 



Levamisole 

006649-23-6 

99 



Levamisole 

006649-23-6 

98 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0- 


Average of 4.025 lo 4.191 min.: 802054.D\da!a.ms (-) 
148 


204 


73 


301,! 



101 

61 


121 

j 


JlIi 

lly 


176 


224244265285 320339 363385406 430 455476 501 


54 : 


m/z-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

O' 


50 


100 


150 


200 


250 


300 


350 


400 


450 


600 


#61894: !midazo[2,1-b]thiazofG, 2,3,5.6-tetrabydro-6-phenyl-, (S)- 
148 204 


73 


51 


28 


101 


121 


176 

.1 


50 


100 


150 


200 


250 


300 


350 


400 


450 


600 


802054.D Fri Dec 02 13:54:27 2011 Page 2 


Corbett email PRR 021046 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : 
Operator ; 
Date Acquired : 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator ; 


C; \msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21_ll\802054 .D 
KAC 

22 Sep 2011 4:04 


KAC 

54 

DRUGS . M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: SO 

C;\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__TOX2 . L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 4.83 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 

j 

80 


60 


40; 

42 

20 


o' 

,, iiii. Ilea. 


&;2 


Average of 4.784 to 4,932 min,: 802054.D\da(a.ms (-) 
1$2 


105 


136^r®, 


nVZ“>. 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0' 

m/z-> 


I 202222241 

‘ ' 1 ' E r 


272 


303 


323342 366386405424 451 482 505 527 54! 


SO ._..100 J50 200_ 260 300 350_ 400 _ 450 500 

#29: COCAINE 


8p 


42 

. IM :. 


182 


105 




152 


214 244 


272 


303 


~i —!—!—r—1~ 


50 


100 


150 


200 


250 


300 


-r- | ■^—1—r- 


350 


400 


450 


500 


802054,D Fri Dec 02 13:54:28 2011 


Page 3 


Corbett email PRR 021047 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C : \msdchem\l\data\SYSTEM6\09__21__ll\802055 , D 
KAC 

22 Sep 2011 4:20 


KAC 

55 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TtC: 802b55.D\data.ms 


5000000 


4.1 

!37 


4000000 





3000000 





2000000 


4.055 



1000000 




0 

i ^ '1 .r-T—r-i 

1 j 

-^-1- 1 - fiV-, - 1 -py 




! [ r-t I I I 1 / I - t f—i 1 I I—r-i ry-r— t— r—i —j- r-1—i—i-r i i i—f—j—i—!—i— t”]— i—i—i—i—[—r- 

Time-> 2_,q0 3.00 ,._,.4,q0. 5.00 6.00. 7.00 8.00_9.00 10.00 _ ItOO 12.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.055 

1118065 

17.76 

21.59 

4.837 

5178345 

82.24 

100.00 


802055,D 


Fri Dec 02 13:54:31 2011 


Page 1 


Corbett email PRR 021048 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 



File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\09 

21 11\802055.D 


Operator 

KAC 



Date Acquired 

22 Sep 2011 4:20 



Sample Name 




Submitted by 

KAC 



Vial Number 

55 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI,L 

Minimum Quality 

80 


C:\Database\NIST08.L 

C: \Database\PMW__TOX2 . L 

Minimum Quality 

80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 4.05 C:\Database\NIST08.L 


Levamisoie 

006649-23-6 

99 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 014769-73-4 

98 

Levamisoie. 

006649-23-6 

98 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


73 


101 


121 


61 




Average of 4,025 fo 4.167 min.: 802055.D\data.ms (-) 


148 


204 


176 


m/z-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

OA- 


50 


100 


150 

148 


I 223243263282 304 326 348 372 397416 438459479497 518537 

■'"T ■ > ' ' I 


200 250 300 350 400 450 


500 


ff61883: Levamisoie 


204 


73 


101 


51 


121 




176 


m/z-> 


50 


100 


150 


'■T-T: 

200 


250 


^ .--T I , r-r ' ' ’ t ' ' ' ■' I ' 1 

300 350 400 450 500 


802055 .D 


Fri Dec 02 13:54:31 2011 


Page 2 


Corbett email PRR 021049 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C;\msdchem\l\data\SYSTSM6\09_21_ll\802055.D 
KAC 

22 Sep 2011 4:20 


KAC 

55 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 4.84 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



802055,D 


Fri Dec 02 13:54:31 2011 


Page 3 


Corbett email PRR 021050 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C: \msdchem\l\data\sySTEM6\09_2i_ll\80‘2056 .D 
KAG 

22 Sep 2011 4:35 


KAC 
56 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 802O56.D\data.ms 

4000000 

3000000 

2000000 ; 

1000000 

I I ^ I—I— t —r-T— I —— I — f — I — 1 — t —I— r-f r- *■-f-j i' -I —i—t—I—f—I—1—f—(—!—1—I—^—r—i—i—i—j—i ■ \ 't'' i—j— i — t —i—r 

Time:-> 2.00 _ 3.00 __ 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 1 1,00 1 2, 00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4,055 

994606 

19.00 

23.45 

4,831 

4241000 

81.00 

100.00 


4.831 


802056.D Fri Dec 02 13:54:35 2011 Page 1 


Corbett email PRR 021051 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21_ll\802056.D 
KAC 

22 Sep 2011 4:35 


KAC 

56 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

4.05 

C:\Database\NIST08.L 





Levamisole 

006649-23--6 

99 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 014769-73-4 

98 



Levamisole 

006649-23-6 

98 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 4.025 to 4,203 min.: 802056.D\data,ms {-) 


148 


204 


73 


51 


POi 


101 


127 


176 




60 


100 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0^ 


148 


200 


227 248267286 308327 356 378 401420 445 467 488506 540 

400 








250 300 350 

#61883: Levamisole 


4^ 


600 


73 


101 


51 

II i i ,1. 


m/z-> 


r-p 

50 


44 ; 


204 


121 


176 


100 


150 


200 


250 


300 


350 


400 


450 


500 


802056 .D 


Pri Dec 02 13:54:35 2011 


Page 2 


Corbett email PRR 021052 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\sySTEM6\09_21_ll\802056.D 

KAC 

22 Sep 2011 4:35 


KAC 

56 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries; C;\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\PMW TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 4.83 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundance 


1 




80 

60 

40 

20 

0- 


Average of 4.796 to 4.926 min.: 802056.D\data.ms (-) 
182 


42 


105 


111 


m/z-> 

Abundance 

! 

801 
60 
40] 






162 

-Tr44p*TTTt 


L 272 

2P1220239 _[ 

i t r f f f y 1 


303 

1 324 346 368 389 410429 466 479 621 54i 


r-ftTr-iyM .r|V,r.-crrir]'n n (, in rrrr-r-p rrT-f1TTTynTT7TtTrp-riT-p-r 

40 60 80 100120140160180200220240260280300320340360380400420440460480500620540 


#29: COCAINE 


82 


20 


42 


0 


182 


106 


i i. 1,'62.1 tl j, ife'i : 

‘TTTTTTV-fWrt-fTrrr -WrtYr, 


152 


272 


303 


14 “* ,1, I ! 214 244 1 

yi iVi-ffl-yri . I 1 I i I 1 ly I I I j n I I j I I I I jrrfTTTTT- 


214 244 

TytTTTTT rn7TiTTyinn-T-p'7-r-rTTT^ i-r,-rf T-, m ,,,,, m n > | > 

m/z-> 40 60 80 100120140160180200220240260280300320340360380400420440460480500520540 


802056.D Pri Dec 02 13:54:35 2011 


Page 3 


Corbett email PRR 021053 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21_ll\802057.D 
KAC 

22 Sep 2011 4:51 

BLANK 
KAC 
2 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TlC: 8020577D\dafa.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


802057.D Fri Dec 02 13;54;51 2011 


Page 1 


Corbett email PRR 021054 





Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File; 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21__ll\802058.D 
KAC 

22 Sep 2011 5:07 

BLANK 

2 

DRUGS , M 
RTE 


Abundance ““ * TIC: 802068.D\dafa.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


802058.D Fri Dec 02 13:54:54 2011 


Page 1 


Corbett email PRR 021055 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\09_21_ll\802059.D 
KAC 

22 Sep 2011 5:23 

COCAINE STD 

59 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

2000000 

1600000 

1000000j 

500000 

0^ j" 1 I ' t " r j—I—r 

Time->_ YOO_3,00 


TIC: 802059.0\dafa.ms 

4.$31 


T“T F i I ] I I F r~i—F——!—I—»—i—i—i—>—j—j ■ t 'i—i — | i i — i — i—p-T“ 

4.00 5,00_6.00 7.00 8.00 9.00_ 10.00 11.00 


“I—[—t—I—I—r 
12.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.831 

1779005 

100.00 

100.00 


802059.D 


Fri Dec 02 13:54:57 2011 


Page 1 


Corbett email PRR 021056 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\09 

21 11\802059.D 


Operator 

KAC 



Date Acquired 

22 Sep 2011 5:23 



Sample Name 
Submitted by 

COCAINE STD 



Vial Number 

59 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries; C;\Database\SLI.L 

Minimum Quality; 

80 


C:\Database\NIST08.L 

C;\Database\PMW TOX2.L 

Minimum Quality: 

80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 4.83 C:\Database\SLl.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 

80 

60 

A0\ 

20 

0 


s;2 


Average of 4 772 to 4.908 min.: 802059.D\data,ms (-) 
182 



1 

105 

42 





i 


.k. 152 


Jlj 

1 



303 


i03222240 


272 


m/z-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0- 


I i 325 348 372390411 437 458 485605 534 

.'■■■■'.'.I '.'.f'-'-l-'-r"'--' ' - r-rn^-n-r-r - 


60 100..1_50_.200 250 300 350 _400 450 500 

‘ #29: COCAINE 


182 


42 


105 


,i|i i, 


152 




214 244 


272 


303 


mlz-> 


50 100 


150 


' ! ' ' I I M T-n-r-r- 

200 250 300 350 400 450 


500 


802059.D 


Fri Dec 02 13:54:58 2011 


Page 2 


Corbett email PRR 021057 














